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正し < 安全にお使いいただ < ために、ご使庙 
前にこの「取扱説明書」をよ < お読み < ださ 
い。ご使巧中にわか6ないことやで具合が生 
じたとさにお役に立ちます。 

特に、 安全上のご注意 は必ず読んで正し< お 
使い<ださい。お読みになった後は、お使い 
になる方がいつでも見6れるところに「保証 
書」とともに必ず保なしてください。 
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安を上のごミ主意 


•ご使巧前に、この『安全上のごま意』をよ<お読みのラえ、正し<お使い<ださい。 

•この項目は、いずれも安全に関する内容ですので、必ず守って<ださい。 

参『警告』『注意』の意味は次のよラになっています。 

取圾いを誤った場合、使巧者が死亡または重傷を負う可能性が想定されるもの。 

A i 取圾いを誤った場合、使巧者が傷害を負ラを険が想定されるものおよび物的損 

户/±后、 I 害のみの燃が姑されるもの。 _ , 

(物的損害とは、家屋-家財および家畜•ぺットに関わる拡大損害を示します。） 

Ig 表示について 

A 記号は、警告•注意を告げるものです。（と2^は回拉物ま意を示します） 

^ &記号は、禁止の行為を告げるわのです。記号の中や近 < の絵は具体的な禁止内容を 

ny 示しています。（左図の場合は、巧瞄や修理•改造の禁止） 

ご 参記号は、行為を強制したリ指示する内容を告げるものです。記号の中の絵は具体的 

な指示内容を示しています。（左図の場合は、電源プラヴをコン它ントか6巧いて 
ください） 


巧巧時 


A 警告 


電源プラヴを巧いて運転の停止をしない 
こと 


めれた手で電源プラヴを巧き差ししない 
こと 


0 


過熱や义おの原因とな 
ます。 


雜 



感電の原因となリま 
す。 


電源は交流 100 V のコン t ントを使ラこと 


〇 


交流100 VU 外を使ラ 
と义おや感電の原因と 
なます。 


電源プラヴは、巧および巧の取付面にホ 
コリがついているときはよくふき取り、 
巧タツキのないよラに巧の根元まで確実 
に差し込 P こと 

0%. ホコリがついたリ、接 

$売がで完をな場合は! S 5 
^ r 電や义おの原因となリ 


スプレー などを吹きつけた ij 、 スプレー 
ちをお<に置かないこと 


可燃性 スプレー や化学 
薬品をお<で使ラと义 
おや爆発の原因となリ 
ます。 


タンクに溜まつた水は捨てること 


発熱器具（ス I ーブやフアンヒーター）の 
ぶくに置かないこと 







樹月旨部巧が溶けて引义 
し、义おの原因となリ 
ます。 


〇 


誤って軟んだり、他の田遠に使田すると病気や思わめ事故の原因となリます。 
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こ使巧時） 


夕ぺージへつづ< 


A 警告 


電源コードを途中で接続した IJ 延長コー 
ドの使巧、化の電気器具とのタコ足配線 
をしないこと 


感電や発熱-义巧の原 
因となリます。 



電源コードを傷付けたり、加工しないこと 

電源コードの上に重い 
物をのだたリ、加熱した 
リ、引っ張ったリ、束ね 
て通電したリすると破 
損し、感電•义おの原因 
となます。 



電源コードをふすまやドアに巧まないこ 
と 


吹出□フラップ（ふた）やスポット乾燥フ 
ラップ*の込□に指や棒などを入れない 
こと 


0 


電源コードが破損し、 
感電や义巧の原因とな 
ij ます。 


0 



內卽でフアンが高速回 
おしているのでケガの 
原因となリます。 


異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止し 
て電源プラヴを巧き、お買上げの那完店 
または当社ヴービス窓□にご連絡くださ 
し、。 


己女造はしないこと 

また、修理巧術者 W 外の人は、分解したり 
修理をしないこと 


を 


異常のまま運拉を続け 
ると故障や感電•义巧 
などの原因となリま 
す。 


勢 



义災•感電-ヶガの原 
因となリます。修理は 
お買上げの飯売店また 
は当社サービス窓□に 
ご相談ください。 


こ振付時） 


{ A 注意 1 

巧が水平で丈夫な場巧で使巧して<ださ 

運お音が大さ < なった 
リ、除湿機が倒れ内卽 
[f の水が室内にこぼれて 

L 家財などをめ6した 

1 ff リ、感電や漏電.义お 

U ® 原因となることがぁ 

。ます。 

除湿磯本巧 

氷点下にな 

ご 

01 

: および 
る場含 1 

〇 

を巧 

へ If 

排水用ホースの周团温度が 
は使わないで<ださい。 

公 

本体や ホース 内卽の水 
がま結し、室内に水がこ 
ぼれ家財などをめ6し 
側こ。、 感電や漏電•义お 
の原因となることがあ 
iJ ます。 


水のかかりやすい場所（ミ谷室内など）で使わないでください。 



水がかかると感電や漏電-义おの原因となることがあリます。 


ノ 
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安を上のご注意（つづき） 


こ据付時） 


A 注意 


屋外で使わないでください。 



00 


屋巧専巧です。直新曰 
光-雨風の当たる場所 
で使ラと過熱や感電 • 
漏電-义おの原因とな 
ることがあリます。 


除湿機の上に巧瓶など水の入った容器を 
のだないでください。 



万一倒れて、水が除湿 
機内部に入ると電気絶 
縁がお化し、感電•漏 
電-义おの原因となる 
ことがあリます。 


貪品や美術品*学術資料などの保ななど、 
特殊な巧遂には使巧しないでください。 


油*可燃性力"スのもれるおそれのある場 
巧に設置しないでください。 



保巧品の品質お下の原 
因となることがあリま 
す。 


0 


万ーガスがもれて除湿 
機の周囲にたまると、 
义おの原因となること 
があリます。 


連続排水する場台は、排水巧ホースの配管処理を確実に行ってください。 



ホースが巧れ ffi がつていたリ、途中に上リの勾配があると排水がで完全にな 
リ、水が室内にこぼれ家財などをめ6したリ、感電や漏電•义巧の原因とな 
ることがあリます。 


G 使巧時） 


1除湿機の風が直接当たる場所に燃焼器具 
を置かないでください。 


除湿機の上に乗ったり、腰掛けたり、踏み 
台にしたりしないでください。 


V 



燃焼器具ので完全燃焼 
の原因となることがあ 
IJ ます。 



落下-拉倒などによリ 
ケガの原因となること 
があリます。 


電源プラヴの巧き差しは、電源プラヴを 
持って行つてください。 


長時間使わない場含は、安をのため電源 
プラヴをコン它ントか6巧いてください。 



感電や漏電义巧の原因 
となったリ、ホコリが 
たまって発熱-义なの 
原因となることがあリ 
ます。 


押入れやク□—だット内で使ラときは、 
子イ其や幼巧が入6ないよラにしてくださ 


0 


温度が上昇し、脱水を 
状を起こすおそれがあ 
ます。 



電源コードを引っ張っ 
て巧< と芯線の一部が 
断線して発熱-発义の 
原因となることがあリ 
ます。 


タンクのフ□—トレパーを外さないでく 


ださい。 

Q 馨 


フ□-ト レバーを 外す 
と運おしな<なった 
リ、タンクの水が室内 
にこぼれ家財をめ6し 
たリ、感電や漏電の原 
因となることがあリま 
す。 
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こ使巧時） 


A 注意 


電源コードを束ねたまま使巧しないで< 
ださい。 


発熱によリ义おの原因 
となることがあリま 
す。 



電源コードを引つミ長って除湿機を移動さ 
だないでください。 


電源コードを引っ張る 



と芯線の一卽が断線し 
て発熱-発义の原因と 
なることがあリます。 


保管後の使い》台めや長時間連続して使ラ 
ときは、特にフイルターや排水巧ホース 
などを定期のに点検してください。 



過熱や漏水の原因とな 
ることがあリます。 


洗濯物をおかすときは、除湿機を洗濯物 
の真下に置かないで< ださい。 

水がたれて内部に侵入し 
たり、洗濯物が落ちて吹 
(\j 出□をふさいだリして漏 

■ ' 電•感電•過熱の原因とな 

ることがあります。 


除湿機を水洗いしないでください C 



漏電や感電の原因とな 
ることがあリます。 


の込□-吹出口（フラップ）をふさがない 
でください。また、洗濯物などをかけない 
でください。 


洗濯物が傷んだリ、発 
熱-発义の原因となる 
ことがあリます。 



掃除するときは運転を停止し、電源ブラ 
ヴを巧いてください。 


を 


ケガや感電の原因とな 
ることがあリます。 


保管後の使い》台めや連続排水するときは、 
ホース内に異物やミちれなどが詰つていな 
いことを定期のに点巧してください。 


〇 


過熱や漏水の原因とな 
ることがあリます。 


本体を倒したり、倒したまま運起しない 
でください。 

タンクの水がこぼれて 
巧をめ6したリ、過熱 
の原因となることがあ 
ます。 


〇 


移動するときは必ず運転を停止し、タン 
クの水を捨て、ハンドルを持って移動し 

(_ 、にさし、 移動中に内部の水が室 

内にこぼれ家財などを 
め6したリ、感電や漏 
電-义おの原因となる 
ことがあリます。 


〇 


お願い ) - 

本体を倒さない！ 

倒すと水が本体内部に浸水し、 巧障の原因 となリます。 

本体を横倒しして運ばない！ 

巧障の原因となリます。 
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運乾と性能について 


fp ま霜運転について 


但湿度（約 50% W 下）に雑持することには適しまだん 




約1己で U 下のお部屋で除湿運拉をすると、内卽の 
票発器に霜がつさます。この霜を取るためにをい 
とさで約30巧に1回霜取装置が自動的に働さま 
す。（約巳巧間） 

•除霜運お中は風が出な<なリますが、巧障では 
あリまだん。 

•除霜運お中はさ風が止まるため、除湿及び、空 
気清浄が停止します。 

•除霜運お中に電源プラヴを巧いたリ、運おを停 
止しないでください。 


運転可能な部屋の温度は1〜約40で 


この除湿機は日常生巧においてで快な湿気を目又リ 
除いたリ、室内での洗濯物などの補助乾燥に使巧 
するもので、特にお湿度に保ちたい場合は適しま 
だん。 



運転中の室温の上昇について 


室温が約40で U 上では保護装置が働さ、運拉を停 
止します。 rcu 下の場合は除湿で能および機械の 
巧障の原因となリます。 



除湿機には、ち房機能はあリまだん。むしろ運拉 
中熱を発生します。このために室温が1〜2で上昇 
することがあリます。なお、押入れなどで使巧し 
た場合は、更に温度が上昇することがあリます。 
また、扉や窓などを閉め切って使巧するため、室 
內にある他の電気製品などの熱や太陽か6の輯射 
熱などによって、それ U 上に室温が上昇すること 
があリます。 



時、湿能力について 

除湿量は、卽匡の温度が下がるにつれて少な<なリます。 

参ヴラフに示す除湿量は、室温27で、巧巧湿度60%を維持する室内で、最大除湿能力を発生する「を 
類乾燥-スポット乾燥」で日义出□フラップを全開にして運拉した場合の1日当たリの除湿能力を示し 
ています。化の使巧方法で運拉した場合や、各フラップの開き具合によリ除湿量が少な < なる場合が 
あ iJ ます。 

•同じ室温でも巧巧湿度の高い場合は除湿量がを<なリ、但い場合は少な<なリます。また、同じ巧巧 
湿度でも卽屋の温度が高い場合は除湿量がを<なリ、おい場合は少な< なリます。 

参「自動除湿」運乾の場合は、湿度が約60%じ下になると、自動的に除湿運おを停止し送風運拉とな 
リますので、除湿量が少な<なることがあリますが異常ではあリまだん。 

参除湿機を押入れやク□-ピットに入れて使巧する場合は、内卽の湿気を短時間でおリ除いてしまうた 
め、運拉開始直後 U 降は極端に除湿量が少な<なることがあリますが異常ではあリまだん。 


AD -100 GS の場合 AD -80 GS の場合 

(湿度 60% のとまの例） （湿度 60% のとまの例） 
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上手な使い方 



ぺツド下の巧の協湿、下鼠箱の中などの狭い巧の除湿に A 



除湿の原理 I 


f 

コツプに;ちたい水を注ぐと、まわリの空気が;ち辟されて、コツプの表 


軍ミいた（暖かい）空気 

面に水滴がつさます。除湿機はこの現象を利巧し、湿気を取リます。 
①卽屋の空気を吸込み、蒸発器で;をやして湿気を水滴に変えます。 

蓋発器、 

「( 

-— 

D 

^ 凝縮器 

②水滴は排水タンクに落ちます。 

⑤除湿された空気を凝縮器で暖め、のさ出します。 

この①②⑤の繰リおしで卽匡の湿気を取リ除きます。 

湿った空貢^ 

0 

1 

r - - リ 


V 

圧稀機 \ 


排水タンク 

主 - J 
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ストッパ -Ip 
, 排水 □ 


参タンクを出したとき、排水 
□をストッパーでふさいで、 
除湿した水が排水□か6滴 
下するのを防ぎます。 
•連続排水するとさは1巳ぺ一 
ジを参照してください。 


側面フィルター参 側面カバーを外すときは、 
側面ヵバー 手前に引いて外してくだ 

覆)^巧さぃ。 

1 I J •目の巧けるとさは、ガイ 
^ ドとツイを合ねだるよラ 

m V にして水平に押し込んで 

ガ_^ドツゾ ください。 


付属品 


空気清をフィルター （1 個） 

ネ空気清をフイルターは、捆包箱の中に同捆されています。 

目又リ巧けるときは、ポリ袋か6出して巧リ巧けてください。 （ a ^ ii ぺージ） 


設置場所 


※効率よ<運拉するためにち図のスペースを確保 
してください。スぺースを確保しないと、除湿 
能力がお下する原因となリます。 


上側 

30 cm じ(上 


左側 1 cm iU 上 

^スポット乾燥運転時は 20 cm 上 


|-•ジの込 □ 


^電波が弱いとき辟室巧アンテナ使巧時などに、 
テレビ、ラジす、補聴器などに雑音が入る場台 
があリます。このときには除湿機か670 cmlU 
上離してお使い < ださい。 


f 後側\ 
1 cm じ(上 


前側^ 
1 cm じ(上 


ち側 

MOcmU 上 


を部の名刖と働き 


正面 


背面 


111111 呈 I 呈 111111 I > 
芝//////////////////// 

II 吉1=呈1 吉 111111 I ^ 
二呈呈呈呈 I 呈 
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湿度目女の表でしついて 

除湿機の湿度表示は、一般の湿度計と同じく 巧巧湿度 で表しています。空気中の水巧量が同じでも、温 
度が違5と湿度の値は変わリます。また、同じ室内でも、空気の巧流が悪い場所では湿度が異なること 
があリます。このよラに、温度の差や空気の巧流の差によって、除湿機の湿度表示と他の湿度計の表示 
が違ラことがあリます。 

相対湿度とは…… 

その温度の空気が含むことのでさる最大水分量を100として、現なの空気中の水分量が100に巧して 
し何％かを表すものです。_ _ _ 


操作部 


満水ランプ 


タンクが満水（約 
3.8 L ) になると点口 
し、運較を停止します。 


FUjflSU 

m 

満水 


この取扱説明書での 
ランプの表しかた 

消灯のとき： 〇 

点灯のとき： 〇 

点滅のとき 


由 


田 


湿度目安ランプ 


適湿 ：お部屋が快適な湿度のときに点灯します。 

やや高め：お部屋の湿度がやや高めのとさに点な 
します。 

高い ：お部屋の湿度が高いとさに点灯します。 

除湿運起をする目まにしてください。 


点字 

「ラんてん」 


運転ボタン 


1回押すと運較を開始 
し、ちラ1回押すと運較 
を停止します。 


Dehumidifier 


田 


適湿やや高め高い 


ご 

8 ^ 


3 

ご 

4偽タィマう） U 

ご 


2 


〇 

コ 

グ^ 

〇 


持間 

0 


切タイマーランプ 


巧リの運起時間を表示 
します。 


切タイマーボタン 


運較を自動的に停止し 
たいときに押します。 

湿度目安ランプ 


空気清浄 

ホ類乾燥 
スポツト串鴻 

押入除湿 
自動除湿 



運お状態を切リ換える 
ときに使います。 


運起切換ランプ 


運較状態を表示しま 
す。 



運較中の湿度目安ランプ 

周囲の湿度 

約60%未満 

約60〜70% 

約70% U 上 

点なするランプ 
(目安表示） 

「適湿」 

「やや高い」 

「高い」 


•運較停止状態（電源プラヴがコン它ントに差し込んであリ、運拉ボタンを「切」にした状態）では、周 
囲の湿度が70%になると湿度目ちランプ「高い」が点灯して湿度が高いことをおがらだします。除湿 
運おの目安にしてください。 
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さ部の名前と働き（つづき） 


吹出□フラ、ソプ（ふた）について 


運転するときは、必ず吹出□フラップ（ふた）を開けてください。 

ネ日义出□フラップ（ふた）を開けないで運おしたリ、開け方が少ないと過熱防止装置が作動して運拉を停 


スポット乾燥フラップについて 


下鼠箱の中などの狭いところを時、湿するときはスポット乾燥フラップを開いてく 
ださい。 （ 上面の吹出□フラップは閉じて<ださい） スポット乾燥フラップ 

ネスポット乾燥フラップの角度は調節することができます。 

ネ上面の日义出□フラップを開けたとさよリも各運拉の能力はい < ぶん落ちます。 


タンクについて 



典日6だ] 


※滴下防止ストッパーで排水□か6の水の滴下を防ぎますが、排水□付近についた水が滴下することがあ 
ます。 

※運旣中にタンクを巧いても「ピーピー」と巳秒間ブザー音が鳴リますが異常ではあリまだん。 




止することがあリます。 
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付属品のお認と取り付け 


空気清をフィルターの取り付け方 



2 


3 


4 


フイルター押さえを背面のバーか6タトす 


空気清浄 フイルターを 背面 カバーに 取り付ける 


の 空気清をフィルターをポリ袋か6巧リ出し 、背面カバーの 
弓I掛卽 （4 力所）にはめ込むように入れます。（背面フイル 
ターの上に空気清をフィルターをのだます） 

② フィルター押さえの平6な面を上にし、背面カバーの引掛 
部 （4 力巧）に入れます。（凸卽を上側にして入れます） 

③ フィルター押さえの周困を指で押し、確実におリ巧け6れ 
ていることを確認してください。 

•空気清をフィルターがフィルター押さえか6はか出さない 
ようにおリ巧けてください。また、フィルター押さえが確 
実に巧リ巧け6れていないと、本体への背面カバーの着脱 
がでさまだん。 

ネ交換巧の空気清をフイルタ ー( お名： AD-F1 お）にはフイ 
ルター押さえが付属しています。 




背面フィルタ- 


背面 カバー 

引掛部 （4 力巧） 
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運乾のしかた 

•室温がおいとき（約1巳で U 下）には、をいときで30分に1回程度、自動で除霜運拉を行います（約巳 
分間)。除霜運起中は、風が出な<なリますが巧障ではあリまだん。 

•タンクが正しく入つていることを確認してください。正しく入つていないと運起しまだん。 

•必ずの出□フラップ（ふた）または、スポットを燥フラップを開いて運拉してください。閉じたまま運 
牽云したリ、開け方が少ないと過熱防止装置が動作して、除湿運起（店縮機）が停止することがあリます 
のでフラップを大さ<開けて運乾して<ださい。 


電源ブラヴをコン它ント 
に差し込む 



•運較切換ランプの「自動除 
湿」が点滅します。 




0空気清ミ争 


ご〇 


スポット乾燥 


吃 〇押入除湿 
0-^/- 有動除湿 


2運転ボタンを巧す 



•運較切換ランプの「自動除 
湿」が点灯し、運起を開始し 
ます。 

空気清を 



叱 〇押入除湿 
6 0自動除湿 


3運転切換ボタンを巧し、 
お巧みの運転にする 



•押すごとに、運拉切換ランプ 
がなの順序で点なし、切リ換 
わリます。 


空気清ミ争 

■；^<4>>ホ類乾燥 
Li y スポット乾燥 

吃 cp 押入除湿 
6 0自動除湿 


停止するとさ 


もラー度、運転ボタンを巧す 


•運較切換ランプが消巧し、運 
おを停止します。 


タンクが満水になると 


参タンクが満水になると自動的に運起を停止し、 
満水ランプが点口し「ピーピー」と巳秒間ブザー 
音で満水であることをお知6だします。また、運 
較中にタンクをおリ化してもブザー音が鳴リま 
すが勇ちではあ ij まだん。 


操作音について 


ボタンを巧すとブザーが「ピツ」と鳴 
ります。 

参1回押すごとにブザーが「ピツ」と鳴リ、設定が 
順さリされます。 

•起点（自動除湿、切タイマー 2時間）に戻ると 
「ピー」と長めの音になリます。 


•電源プラヴを差し込んだ後や、除湿運お停止後すぐに運起操作をしてわ機械保護のため、除湿運起 
をしまだん。（圧縮機は動きまだん。さ風フアンは回リます）約3巧後に自動的に運較を開始します。 
•停電があつたとさは、停電復帰後に自動除湿ランプが点滅し、すべての運拉が停止したことをおが 
らだします。運起を再開するとさは、運起ボタンを押し直して<ださい。 

•運おボタンを押し直しても運起を再開しないとさは、電源プラヴを巧きお買上げの飯売店または当 
社サービス窓□にご相談ください。 
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[ 

A 警告 1 

電源 コー ドをふすまやドアに巧まないこと 

0 

V 

電源コードが破損し、 
感電や义巧の原因とな 
リます。 / 


A ミ主意 

押入れやク□—だツト巧で使ラときは、テ 


供や幼巧が入6ないよラにして < ださい。 


0 


温度が上昇し、脱水を 
状をおこすおそれがあ 
ij ます。 


A 




運転切換ボタンの使い方と運弓 

尉犬態 

こんなとさに 

運転切換 

使い方 

運転が態 

お部屋を快適な湿度 
にしておまたいとま 

白動除湿 

参の化□フラップを開いて 
お巧みの角度にする。 

•湿度が約60%じ下になると、自 
動的に除湿運転を停止します。 
※送風フアンは回ったままです。 
※運転切換ランプは「自動除湿」が 
点灯したままです。 

押入れやク□一だツ 
卜の除湿をしたいと 
さ 

押入除湿 

参收化□フラップを開いて 
お巧みの角度にする。 

※タンク側を手前にして入 
れて < ださい。 

※押入れか6除湿機を取リ 
化すときは、タンク下の 
本体凹部に指を掛けてお 
リ化すと容易に引さ化だ 
ます。 

※運輯中はふすまやドアで 
電源コードを挟まないよ 
ラに軽 < 閉めて < ださい。 

•風量を抑えた除湿運転になリま 
す。 

X2 時間切タイマーが自動で t ツト 
されます。 

X4 時間- 8時間切タイマーに変更 
でまます。 

※連続運較はできまだん。 

洗濯物を早<乾燥 
さだたいとま 

巧類乾燥 
スポット乾燥 

参の化□フラップを開いて 
お巧みの角度にする。 

※スポットを燥フラップは 
閉じて < ださい。 

•風量をアツプさだた連続除湿運 
き封こなリます。 

参スポットを燥フラップを 
開いてお巧みの角度にす 

ス 

※收化□フラップは閉じて 
<ださい。 

べツド下の巧や下尉 
箱などの狭いところ 
を降、湿したいとま 

目に見えない細かな 
ホコ U やタバコの煙 
-臭いをお降、さた 
いとま 

空気清を 

♦付属の空気清をフィル 
夕一を取り付けて<だ 
さい。 

参除湿だずに空気清;'争運転（送風） 
のみになリます。 

※のい込んだ空気が空気清';争フィル 
夕一を通ってのき化されることに 
よリ空気清';争効果が得6れます。 
※「自動除湿」「押入除湿」「巧類 
乾燥•スポツト乾燥」運転のとま 
も空気清;'争効果があリます。 


参運お切換の乂モリーについて 

-運転切換ランプは、電源プラヴをコン tz ントに差し込んだとき、初め「自動除湿」が点滅します。（初期設定） 
それぞれの運転を選ぶとマイコンに記憶され、次からは運転ボタンを「入」にすると前回運転したとさと同じ運 
転を行います。 

-電源プラヴを巧いたリ、停電があった場合は初期設定に戻リます。 

•除湿している部屋に外の空気が入ると除湿効果が但下します。窓や扉の開閉をでさるだけ少な<する 
と効果的な運拉がでまます。 

•押入れ、ク□ーピット内、流し台での使用は温度が高<なリやすいので、貪品や温度の影響を受けや 
すいものは入れないで<ださい。 

•運転中に周囲の温度が約40で W 上（スポット乾燥運転時は約34でむ上）になると、安全のため自動 
的に除湿運較を停止し、送風のみになリます。温度が下がると自動的に除湿運転を再開します。 
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タイマー運お 

ネ運拉を自動的に停止する切タイマーです。おやすかやお出かけのときなどに便利です。 

みタイマー時間は2 • 4 • 8時間か6選ぶことができます。 （2 時間後 • 4時間後- 8時間後に運おが停止 
します） 

ネ押乂除湿を選んだ場合は、お鼠な長時間運起を防止するため自動的にタイマー運起となリ2時間が設定 
されます。お望かに応じて4時間 • 8時間も選べます。 


1 運転ボタンを}甲す 



•お巧かの運おになつていない 
ときは、運起切換ボタンを押 
し、変更してください。 


空気清';争 

ホ類乾燥 
ijy * スポツ巧燥 

化 cp 押入除湿 
6 0自動除湿 


2切タイマーボタンを 
巧し、タイマー時間を 


設定する 



•押すごとに、切タイマーラン 
プが巧の順巧で点なします。 


PoS 

〇4 

〇2 
t 時間 

消巧（タイマー設をなし） 


タイ7—運転を停止するとき 


わ〇—度運転ボタンを}甲す 


タイマー時間を変更するとさ 


切タイマーボタンを}甲し、 
お望みの時間に含ねだる 

•新たに合わだた時間か6タイ 
マーが作動します。 


(例）自動除湿になっている場合 •時間の経過とともに切タイ 

マーランプが切リ換わリ、巧 
リの運較時間を示します。 


設定した時間が経過すると、 
運転を停止します。（ランプ 
はまて消灯します） 


タイト運転を稱除し、運転を II 統しかとき 


切タイマーボタンを}甲し、 
タイマーランプを消灯さだる 


- 

※押入除湿運お U 外は、運起切換ボタンを押すごとにタイマー時間の設定が瞄除されます。運起切換ボ 
タンを押したときは、そのたびにタイマー時間を設定し直してください。 

※タンクが満水になるとタイマーは止まリますが、タンクの水を捨てて、タンクを本体に它ツトした後、 
^再び作動します。（巧。時間運乾します）_ _ 
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連続排水のしかた 


近くに排水できる場巧があれば、排水田ホースをおり巧 
け、連続排水することができます。長時間運転でき、夕 
ンクの水を捨てるわず6わしさがありまだん。 


A ミ主意 


連続排水する場台は、排水巧ホースの配 
管処理を確実に行つてください。 

正し<配管されていない 
と家財をめ6したリ、感 
電や漏電-义おの原因と 
なることがあリます。 


〇 


保管後の使いおめや長時間連続して使〇 
ときは、特にフイルターや排水巧ホース 
などを定期のに点検して< ださい。 


〇 


過熱や漏水の原因となる 
ことがあリます。 


除湿機本体や排水巧ホースの周囲温度が氷点下になる場合は使わないでください。 

ホース內卽の水が凍結し、排水が不完全になリ室内にこぼれ家財などをめ6し 
たリ、感電や漏電-义おの原因となることがあリます。 


0 


連続排水するときは、必ず運鼠を停止し、電源プラヴをコン它ントから巧き、次の順巧で巧ってください。 
•巧意するもの…排水苗のホース（巿服のビニールホース） 

長さ：除湿機か6排水場所までの長さ+約 30 cm 、 太さ：内径1巳 mm 、 外径 20 mmU 下 


1 排水□を開ける 


参タンクを巧リ出し、排水□を 
ふさいでいるストッパーのツ 
マミを奥方向に押しながら左 
方向に止まるまで移動さだま 
す。 

•連続排水をやめ、通常のタン 
ク排水に戻すときは、ストッ 
パーのッマミを奥方向に押し 
なが6ち方向に止まるまで移 
動さだます。ストッパーが排 
水□をふさいでいることを確 
認してください。 


2排水ホース取出□を 
開ける 



•本体側面の排水ホースお出 □ 
のふたを外します。 

•細めのマイナスドライバーな 
どをすきまに差し込んで、手 
前側に落とすよラにしてお出 
□ふたを巧リ除いてくださ 
し、。 


3排水用ホースを取り 
付ける 



•排水巧 ホースを 排水 ホース 目又 
出□に入れ、排水□にしっか 
リと根元まで差し込みます。 

4タンクを入れる 

•タンクを入れないと運起でさ 
まだん。 

5定期的にホース巧の 
詰ま IJ や外れがない 
ことを確認する 

•ホース巧が詰まっていたリ、 
外れていたリすると、除湿し 
た水がこぼれて家財などをめ 
らす原因になリます。 



排水用ホースの配管のしかた 


よい例 

•下がリ勾配になるよラにして 
<ださい。 



悪い例 

参途中で巧れ®がつている。 
•ホースの先が水につかつてい 

0 

参排水ホースお出□よリ上がリ 
巧配になつている。 


^※試運較を行い確実に排水されることを確認して < ださし、。 
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お手入れのしかた 


[ 

A 警告 1 

めれた手で電源プラヴを巧き差ししないこと 

V 

感電の原因となります。 

J 


A 注意 


掃除をするときは運転を停止し、電源プラヴ 
を}友いてください。 

ケガや感電の原因とな 
ることがあリます。 


で J な、， 

运 


_ A 注忌 

タンクのフ□—トレバーを外さないでください。 


フ□-トレバーをタトすと、運転しな < なつたりタンクの水が室内にこぼれて家財などを 
め6したり、感電や漏電の原因となることがあります。 


曰常のお手入れ 




柔6かい巧でか6 f 式きする。 


参';ちれがひどいときは、かたく絞った巧で巧き 
目又ってください。（操作卽は水を使わず 、から 
ぶきしてください） 

参ベンジン-シンナ ー• クレンザーなどを使巧 
すると、変おしたリ割れたリすることがあリ 
ます。 

参化学ぞラさんでこすったリ、長時間接軸さだ 
たままにしておきますと、変質したリ表面が 
変色したリすることがあリます。 



タンクを本体か6引き出し、 
タンクカバーを外して内側 
を水洗いする。 


ネフ□-トレバーは外さないでくだ 
さい。 


フ□-卜 
レバー 



2外側の水をふき取り、タンクカバーを 
取り付けてか6本体に取り付ける。 

♦タンクをタワシなどで強くこすると傷がつきます。 


本フイルターが目詰まリすると除湿能力がお下します。 


1背面カバーを取 IJ 出し、 
フイルター巧さえをタト 
し、空気清浄フイル 
夕一*背面フイルター 
を取 出す 


2側面カバーを外し、本 
体から側面フイルター 
を タトす 


2週間に1回程度 


空気清ず フイルター 



〇背面フイルター、側面 
^フイルターは表面のホ 
コリを掃除機で吸い取 
るか軽くたたいてホコ 
リを取る 

参';ちれがひどいとさは、ラす 
めた中性洗剤で洗ってすす 
ぎ、乾燥さだてください。 


4空気清浄フイルターの 
ホコリを軽くたたいて 
取る 

(お願べ 

•空気清をフイルターは洗わな 
いで<ださい。洗ラと効果が 
な< なます。 

らお手入れ後は、元通 IJ 
J に取リ付ける 

(0^8、11ぺージ） 

参空気清をフイルターがフイ 
ルター押さえか6はか出し 
たリ、たるんだリしないよ 
ラに確実に它ツトしてくだ 
さい。 
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空気清浄フイルターの交換 （6 力月に1回程度) 


r 交換時期の目ち） 

参空気清をフィルターの寿命は、お卽匡の広さ、喚煙量、運拉時間によリ異なリますが、約6力月です。 
空気清をフィルターの色が、背面カバーに目占リ付けてある交換時期を示すラベルと同じ程度の色になつ 
たら、 6力月じ内でも新しいフィルターと交換してください。 

交換巧のフイルター 

•お買い上げの飯売店でおホめ< ださい。 

ネ別売品…空気清をフイルターお名： AD - F1 (部品番号： S3R 300000 3) 



イお願い ) - 

•丸めたリ、破ったリしないで<ださい。使巧できなくなリます。 

•ポ U 袋か6出した後は、放置しないで<ださい。空気清を効果がお下します。 



V 

ノ 

1長期間使巧しないと言 

1 


1 電源プラヴを巧き、電源コードを束ねて、本体背 
面のコード止め部に挂卜ける 

2タンクの水を捨て、拭いてか6元通りに取り付る 
3 フイルターを掃 P まする 

4直射日光の当た6ない場所に必ず立てて保管する 

廣願べ 

•横倒しにして保管しないで<ださい。故障や異常音の原因となリます。 




17 






が障かな？と思ったときは 

•修理を化頼される前に次のことをも5—度お調べください。 


f このよ5なとま 

お調べいただ<こと 

直しち 

善照、 

運おしない 

ご家庭のブレーカーがおちたリ、ヒューブ 
が切れていまだんか。 

ブレーカーを入れ直す、またはヒューブを 
直して < ださい。 

— 

電源プラヴがコン它ントか6外れていまだ 
んか。 

電源プラヴをコン它ントにしつかりと差し 
込んで < ださい。 

12 

タンクが満水になっていまだんか。 

タンクの水を捨ててください。 

10 

タンクが正しく入っていますか。 

タンクを正し<入れてください。 

10 

吹出□フラップ（ふた）がふさがれていま 
だんか。 

必ず吹出□フラップ（ふた）または、スポ 
ット乾燥フラップを開いて運乾してくださ 
い。 

10 

除湿量が少ない 

フイルターがミちれていまだんか。 

フイルターのお手入れをしてください。 

16 

の込□や吹出□フラップ（ふた）がふさが 
れていまだんか。 

吸込□やの化□フラップ（ふた）をふさい 
でるい电のを取り除いて < ださい。 

5 

空気清ミ争運輯になっていまだんか。 

自動除湿、押入除湿、を類乾燥/スポット 
乾燥運転にしてください。 

13 

運転音が5るさい 

設置が悪く本体がガタカ"夕していまだんか。 

丈夫で水平な場巧でお使い<ださい。 

3 

スポット乾燥運転時、 

降、湿運おが止まる 

周囲の温度び高くなっていまだんか。 

温度が下がると自動的に除湿運転します。 

13 

洗濯物がなかなか乾か 

ない 

V 

洗濯物に風が当たっていますか。 

洗濯物が風に当たるようにして<ださい。 

7 

室温がおくなっていまだんか。 

室温が值い場含は乾きに<<なります。 

6 


次のような場含は、が障ではあリまだん。 


^ 現ま 

理由 ^ 

運転中、とまどま止まる 

•除霜中です。除霜が終わるまでしば6くお待ちください。 

(厭6ぺージ） 

除湿量が少ない 

•部屋の温度が但いと除湿量が少な < なリます。 （0^6 ページ） 

参自動除湿運転中に部屋の湿度が60%む下になリ、除湿運転を停止 
したためです。 （0^13 ぺージ） 

なかなか適湿にな6ない 

•お部屋が広すぎまだんか。 （0^19 ページ） 

•窓や出入□の開閉びを< あリまだんか。（圧す=13ぺージ） 

参石油ス1ブなど水裏気の化るわのを使っていまだんか。 

運転すると部屋が臭5ことが 
ある 

•壁やじゆ5たん、家具、巧類などにしみ込んでいる臭いが化てく 
るためです。 

運転開始時または運転げ態を切換 
えたときなどに、本体内部でシュル 
シュル •：)'-：)‘一 という音、または 
を属音がする 

参を媒の循環が安定するまでち媒の音が化ることがあるためです。 

タンク內に水または水の暴発 
したあとがある 

参工場での除湿テストによる巧リ水、または票発したあとです。 

1ブザーが鳴る 

•タンクが満水になるとブザーでお巧6だします。 （0^ にぺージ ） J 


上のことをお調べになリ、それでも直6ない場合は、電源プラヴを巧いてお買上げの服売店または当 
社サービス窓□にご相談ください。 
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仕様 

I が A 


f ff ミを 

AD -100 GS 

AD -80 GS 1 

電源 

単柏10 0 V 已 0/60 HZ 共用 

降'湿能力 

9.0/10.0 L/B 

7.1/8.0 L / 曰 

消費電力 

240/2已 0 W 

200/210 W 

降、湿可能面積 
の目を 

木造 

50 Hz 

11 畳 （19 m 2) 

50 Hz 

9 畳 （1 巳 m ?) 

60 Hz 

13 畳に 1 m 2 ) 

60 Hz 

10 畳 （17 m 2) 

つンク u — 卜 

50 Hz 

23 畳 (38 m 2) 

50 Hz 

18畳（30の2) 

60 Hz 

2巳畳 （42 m 2) 

60 Hz 

20 畳 （33 m 2) 

プレハブ 

50 Hz 

17畳 （29 m 2) 

己 OHz 

14 畳に 3 m 2) 

60 Hz 

19畳 （32 m "") 

60 Hz 

1 巳畳に已 tTV ") 

タンク容量 

約 3.8 L で自動停止 

質量 

9.7 kg 

9.0 kg 

タト形ゴ法 

幅％. OX 高さ50.5 X 奥行16.0 cm (最大寸法幅％.5 x 高さ50.5 x 奥行 16.7 cm ) 

使巧可能室温 

rc 〜約40で 

L 付属品 

空気清;'争フイルター (1 個） ) 


•除湿能力は室温27で、巧巧湿度60%を維持する室内で運拉した場合の1日当たリの除湿量です。 
•除湿可能面積の目安は 、 JIS (日本工業規格）に基づいた数値です。 

• / で示されている数値は左が巳 OHz 、 もが 60 Hz です。その他は巳 OHz 、60 Hz 共通です。 


保証と アフターサービス 


巧証書 


お買上げの際に、所定事項が記入されている保証 
書を酿売店よリ必ずお受け巧リ < ださい。保証書 
があリまだんと、無料修理保証期間でわげ金を請 
ホされる場合があリますので、大切に保管してく 
ださい。 


保証巧間 


•保証期間はお買上げの曰か61年間です。ただ 
し、ぷ媒回路卽品については3年間です。ぷ媒 
回路とは圧縮機、蒸発器、凝縮器、機内ち媒配 
管です。なお、空気清をフイルターは消耗品で 
すので、保証期間内でもち料とさだていたださ 
ます。 

•無料修理保証期間中に巧障が起きた場合は、保 
証書をご提示のラえ、お買上げの飯売店に修理 
をご依頼ください。詳しくは、保証書をご覧く 
ださい。 


補修用性能部品の巧有巧間 


•当社は、除湿機の補修巧性能卽品を製造む切リ 
後、8年保ちしています。 

参ネ甫修巧性能卽品とは、その商品の機能を維持す 
るために必要な卽品です。 


保証期間経過をの修理 


参保証期間経過後の修理については、飯売店にご 
ネ目談<ださい。当社は飯売店か6のま文にょリ 
ネ甫修巧性能卽品を飯売店に供給します。 


ご連絡いただきたい内容 


•品名…除湿機 

•お名… AD -100 GS または AD -80 GS 
•故障の状況 •' 'でさるだけ詳し< 

•お買上げ年月曰…保証書に書いてあリます。 
•お名前、ご住所 

•訪問ご希望曰…ご都合の悪い曰も 


の 

愛情点検 

長年ご使用の除湿機の点検を！ 

このようなを状はあリまだんか？ 

参除湿機本体が異常に熱い。 

参電源コード、電源プラヴ、コン t ント 
が異常に熱い。 

•通電中にこげ臭いニオイがする。 

•その他の異常やが障びある。 

ご使巧の中止 

巧障や事巧防止のため、すぐ 
に運拉を停止して電源プラヴ 
を巧さ、お買上げの版売店ま 
たは当社サービス窓□に点検 
-修理をご相談ください。 
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を国ヴービスネツトワーク 


修理•お取扱い*お手入れなどのご相談は、まずお買上げの那完店へお申し 
付けください。お居や贈答品などでお困りの場合は、最寄りの当社サービス 
它ンターへご相談ください。 

テレフォンヴービス狂044 (857) 3000巧0723 (32) 3841 
URL http : // www . fg - cs . co . jp 


化ミ每道地区 


•ヴー ビス コールた ンタ ー化幌 

巧 011 (251) 1858 (巧） 

FAX cn 20 -070-220 0 トグ仆ル） 


化';毎道を域 


北海道ヴービスたンター 

巧 011(241)4622( け） 


干060 - 0007ん巧巿中央区化7ま田13 T 目9ま化の1芭本ビル 


ま化 


•ヴービスコールたンター仙台 

泣022 (239) 5233 (け） 

FAX Cn 20 -070-220 0 トグ仆ル） 


青森-秋田-若手 
宮城*山お*福島 
巧区 


仙台ヴービスたンター 

巧 022(239) 引06(巧） 

ヴー ビス ステー シヨン 


巧 

岡 

田 

お 

山 


a 0177(38)137 U 代） 
巧 019(638) 引30(巧） 
巧0188 (67)1281( 巧） 
a 023(633)2611( 代） 
泣024( 922肋70(け） 


干 983-0034 仙台巿宮巧野区扇巧 3 T 目5番5号 

干030 -0131 青森巿問屋巧2 - 11 - 17 
干020 -0891 宮を県ち波!!!モ巾巧流适它ンター南3 T 目9香日号 
干010 -0972 秋田市 A 橋田五郎1 - 12 - 51 
干 990-0071 山お市流通 t ンタ ー2 T 目 11- 已 
干 963-8851 郡山市開巧 2 T 目37番23号 


首都图地区 


まま巧区 


•ヴー ビス コールたンターま 京 

垃 03(3856)6091 (巧） 

FAX 0120 070-220(フリ-グ仆ル） 

垃044 (861) 7700(巧） 

FAX Cn 20 -070-220 0 トグ仆ル） 


静岡•巧ま" 1- 
埼玉•千葉•巧城* 

山梨•群馬•楠木- 
I 長お•巧潟巧区 

をを等—卜"スわ、，夕一 

狂03(3864 )9331( け）〒川. 0051ち京却台ミ区画前 4 T 目巧香6き远前别ビルト2暗 

大まヴービスたンター 

包048( 668 )4812( 巧） 

巧ヴービスたンター 

a 0471(67)7163( 巧） 

ヴー ビス ステーシヨ ン 
千農巧 043(266)6151( 巧） 

宇都ち巧 028(662 旧221(巧） 

高崎垃〇 27(328)0711( け） 

新潟巧 025(271)2 湖(代） 

をち第一 ++—H •"スわ、，夕一 

a 04 迎53 )6709(11：) 干180 - 0014鼠商お市関前3 T 目巧番10号麵ビル1階 

横;’兵ヴービスたンター 

泣045 (944 )3900( け） 


干 330-0031 大宮市吉野巧2 了目202番地1号 
干 277-0023 柏市中巧1 T 目9番2号 

干 260-0843 千葉巿中巧区末広5了目11番9号 
干321-0912宇都ち市石井町2日78雷化 
干370-0831高崎巿新町6番19号 
干 950-0863 巧漏市卸新 fflJIT 目842番地28 


ヴービスステーション 


る 

摩 

巧0426 (36 )5697( け） 

む 

本 

因02的 (27 )3246( 巧） 

静 

岡 

泣 054(247 口 411(巧) 

浪 

化 

a 053( 464 )0068( 巧） 


干 224-0007 構;'兵巿都巧区宮田南 5 T 目18番53号 

干 192-0914 / V 王テ巿片冨巧 311-1 リーぺ片鲁1階 
干 390- 0843む本ホち客巧 8 T 目12を巧む本丸巧ビル1階 
干 420- 0804静岡市竜南 3 T 目17番22号 
干 435-0048 浜松市上西巧 3 5-5 


※住所 • 電話香号はを更になることがあ iJ ます 
のでご了承 < ださい。 

(平巧13年4月現を） 


中部 


♦ヴービスコールたンター大阪 

泣0723 (32) 3311(巧） 

FAX 0120 -070-220( フリ-グ仆ル） 


奢ミ0 •喊阜•ミ重 
富山•石川•福井 

峻区_ 


をち屋ヴービスたンター 

巧 052(775) 旧47(巧） 

を;‘只ヴービスたンター 

巧 076(2 引に354(け） 

ヴー ビス ステーシヨン 

=重巧〇閱 (232)7407( け） 


干 465-0028 名ち屋巿ちま区措高台1了目1315香巧 
干 921-8014 をお市糸田 1 T 目71涅化 
干514,0102津市栗真巧屋巧1709番地 


お畿地区 


ヴーピスコー ルたンター大版 

垃0723 (32) 3311(巧） 

FAX 0120 -070-220( フリ-グ仆ル） 


大限-京都- 
扣歌山-ま良- 
ち庫- 滋賀巧区 


大胁ヴービスたンター 

巧06( 6304)1593( け） 
松原 ヴー ビスたンター 
巧0723 (31)9281( 巧） 
ヴー ビス ステー シヨン 
京都 3075(681)2721( け） 


干 532-0012 大阪市な jll 区木 III ま 2 T 目2番10号 
干 580-0004 も'原巿西野々 2 T 目1番4己号 
干601 -8342 ま都市南区吉巧院ま前田巧6番地 


因 ^^^ Ei：1 

♦ヴービスコールたンター大版 

泣0723 (32) 3311(巧） 

FAX 0120 -070-220( フリ-グ仆ル） 


広島•岡山•鳥日又 • 
島根•山□•罰り • 
楠島*愛媛*高が 
巧区 


広島ヴービスたンター 

泣 082(503) 引旧(け） 

高松ヴービスたンター 

巧 087(885)1 川（代） 

ヴー ビス ステーシヨ ン 


江包0852 (21)9014( け) 
山巧 089(934)0857( 巧) 


干733,0034広島市西区南観音町17番9号 
干 761-8084 高化巿一宫町2己8番の1 

干700 -097 日岡山市今 1 T 目13番33号 
干 690-0015 松江巿上乃木 9-2- 17シェルブラン102 
干 790-0952 む山市朝生田巧7 - 1-另2 



ヴービスコールたンター福岡 
f 福岡•大巧•巧賀〇 狂092 (542) 0500 (け） 

長崎.熊本.き崎- FAX 0120- 070-220 (フリ-グ伸レ） 

、庭巧島-沖縄地区， 

福岡ヴービスたンター 

a 092( 552)1435( け） 

ヴー ビス ステー シヨン 

北九州巧 093(921)4572( 巧） 

長蜗な 095(837 旧246(巧） 

大分 a 0975(58)1524( 巧） 

熊本 a 096(360)39 引(巧） 

庭巧島 2099(254)6505( け） 


干 815-0031 福岡巿南区清か 2 T 目9番29号 

〒如2.00日4化九州神創枢片お 4 T 目 3-18 ホけビル1階 
干 851-0134 長崎市田中町 1 2 3 5-2 
干 870-0907 大巧市大津町 1-14-2 
干8日2-0913韓本巿尾の上4了目11 - 47号ミヒ□ビル 
干890-0073鹿巧島巿宇宿 3 T 目17香13号 


FUJITSU 


巧ゴさ社富±通ゼネ、ラ J レ 

干213’8502 リ|崎巿高ま区末長1116を地 


V 


ノ 



